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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
Separate pagina is given to this part in order that it may be filed 

As a separate compilation , 


NIINISTRY OF COMMERCE 

PUBLIC NOTICE 

IMPORT TRADE CONTROL 

New Delhi, the 19th July 1974 
SUBJECT. - Import Policy for Registered exporters for the period April 1974 – March 


1975 . 


No , 98- ITC ( PN ) / 74 . - Attention is invited to the Import Policy for Registered 
Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book - Volume II ) 
for the period April 1974 - - March 1975 published under the Ministry of Commerce 
Public Notice No. 44 - ITC (PN ) / 74 , dated the 2nd April, 1974 . 

The following amendment may be made at the appropriate place indicated 
below : 


Reference 


Amendment 


Page No. of 
the Red Book 
(Volume II ). 


109 


B . 31. 8 


For entry ( C ) , the following 
may be substituted - 


Col. 4 


" ( c ) Molybdic acid ( import of 
Molybdic acid containing less 
than 96 % of M003 will not be 
allowed ). 


B . D , KUMAR , 
Chief Controller of Imports & Exports . 
(943 ) 
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बाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना 
पायात व्यापार नियंत्रण 

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1974 
विषय .-. - अप्रैल, 1974 - मार्च, 1975 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए मायात नीति । 

सं0 98 माई०टी०सी० (पी०एम० )/ 74. - बाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 44 
माईटीसी (पीएन )/ 74, दिनांक 2 - 4 - 74 के अन्तर्गत अप्रैल , 1974 --मार्च, 1975 वर्ष के लिए 
जारी की गई प्रायात व्यापार नियंत्रण, नीति पुस्तक ( रैडबुक के बा० 2 ) में पंजीकृतनिर्यातकों के लिए 
यषा निहित नियंत्रण पावात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । 

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थान पर किया जाए : - - 


सन्दर्भ 


संशोधन 


रैडबुक ( बा . 2 ) की 
पृष्ठ संख्या 


_ 109 


बी० 31 . 8 


कालम - 4 


प्रविष्टि ( सी ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 
किया जाए : - - 

" ( सी ) मौलिब्डिक एसिड ( एम003 का 
96 प्रतिशत से कम मात्रा वाले मौलिम्डिक 
एसिड के मायात की स्वीकृति नहीं दी 
जाएगी ) । 


बी०डी० कुमार, 
मुख्य नियंत्रक , पायात -निर्यात । 
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